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TAŞOVA HALK EĞİTİM MERKEZİ ||| | 
MÜDÜRLÜĞÜNDEN BİLGİSAYAR TEKNİK SERVİS 
ELEMANI KURSU 


Yazan: Abdullah Faruk Günaydın - 20 Mart 2009 EN ai , 
Taşova Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılacak 


kurs Bilgisayarı kasa içerisine montajını yapabilen, çevre birimleri kurabilen, arıza 
tespitini yapabilen, arızayı giderebilen, bilgisayarın periyodik bakımını yapabilen teknik 
servis elemanı yetiştirmek amacıyla açılıyor. 


Program beş üniteden oluşuyor olup, toplam süresi 240 saat. Bu programı başarı 
ile tamamlayan ve belgesini alan kişi kendi işyerinde bu işleri yaparak kazanç 
sağlayabileceği gibi, teknik bürolarda bu türden işleri yaparak kazanç temin 
edebileceklerdir. 


Bu kursa gelebilme şarttı daha önce bilgisayar kursunu başarı ile bitirmiş 
olmaktır. Kursu bitiren kursiyer, Bilgisayar Teknik Servis Elemanı Belgesi almaya hak 
kazanacaktır. 


kursa katılmak isteyenler Taşova Halk Eğitimi Merkezine müracat edebilirler 


Yorum Ekle 


Abdullah Faruk Günaydın 
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